inzynier-lesnik 


przezywszy lat 84, opatrzony sw. Sakramentami, zmarl dnia 5 sierpnia 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 1 przy ul. Narutowicza nastąpi w niedzielę dnia 7 b. m. 
o godz. 1350 do kościoła parafialnego, a po odprawionych egzekwiach na miejsce wiecznego spoczynku 
na cmentarz miejscowy, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


żona z synami i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 8 b. m. o godz. Y rano w kościele parafialnym w Wieliczce. 


ZAKŁAD POGRRZBOWY 
GAMO N Prukarnia Zwiazkewa w Krakowie, Miketaiska 13 
WIELICZKA 


